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ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ Α ΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αριθ. Δ6/Φ1/26810 

Ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας για τα οικιακά ηλε¬ 
κτρικά ψυγεία και τους καταψύκτες καθώς και τους 
συνδυασμούς αυτών, σε συμμόρφωση προς την Οδη¬ 
γία της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 94/ 
2/ΕΚ της 21ης Ιανουάριου 1994 και σε εφαρμογή του 
Π.Δ. 180/94. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 180/94 (ΦΕΚ 114 Α’ 94) «Έν¬ 
δειξη της καταναλώσεως ενέργειας και λοιπών πόρων των 
οικιακών συσκευών με την επισήμανση και την παροχή 
ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα, σε 
συμμόρφωση προς την Οδηγία του Συμβουλίου των Ευρω¬ 
παϊκών Κοινοτήτων 92/75/ΕΟΚ της 22ας Σεπτεμβρίου 
1992». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 1338/83 «Εφαρμογή του Κοινο¬ 
τικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34 Α717.3.83), όπως έχει τροποποι¬ 
ηθεί και ισχύει και ιδίως του άρθρου 2 παράγραφος 1 (πε¬ 
ριπτώσεις δ, ζ, η) αυτού. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυ¬ 
βερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137 Α785), όπως τροποποιή¬ 
θηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154Α /92). 

4. Την υπ' αριθ. 1026431/268/0006Α/2.9.94 από¬ 
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους 
Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 154 Β /94). 

5. Την υπ’ αριθ. 37101/1146/18.4.85 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για τη σύσταση Ειδικού Λογαρια¬ 
σμού στην Τράπεζα της Ελλάδος, για την κάλυψη των 
κάθε είδους εργαστηριακών και άλλων ελέγχων του κυ- 
κλοφορούντος ηλεκτρολογικού υλικού που υπάγεται στις 
διατάξεις της υπ’ αριθ. 470/1985 κοινής Υπουργικής 
Απόφασης, αποφασίζουμε: 

Αρθρο 1 

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η συμμόρ¬ 
φωση προς την Οδηγία της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων 94/2/ΕΚ της 21.1.94 και η εφαρμογή του 


Π.Δ. 180/94, αναφορικά με την ένδειξη της κατανάλωσης 
ενέργειας για τα ηλεκτρικά ψυγεία, τους συντηρητές κ·ι 
τους καταψύκτες τροφών, καθώς και τους συνδυασμούς 
αυτών, που λειτουργούν, με σύνδεση στο ηλεκτρικό δί¬ 
κτυο και προορίζονται για οικιακή χρήση. 

Εξαιρούνται οι συσκευές, οι οποίες μπορούν να τροφο¬ 
δοτηθούν επίσης από άλλες πηγές Ενέργειας, όπως π.χ. 
από ηλεκτρικές στήλες (μπαταρίες). 

2. Οι πληροφορίες που απαιτούνται από την παρούσα 
απόφαση παρέχονται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο 
ΕΝ 153 του Μαΐου 1990, το οποίο έχει μεταφερθεί στο 
ελληνικό δίκαιο με το εθνικό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 153, ή 
σύμφωνα με άλλα εναρμονισμένα πρότυπα, των οποίων οι 
αριθμοί αναφοράς έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφη¬ 
μερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και για τα οποία τα 
κράτη μέλη έχουν δημοσιεύσει τους αριθμούς αναφοράς 
των εθνικών προτύπων που μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο 
τα εναρμονισμένα πρότυπα. Οι σχετικές με το θόρυβο 
πληροφορίες παρέχονται σύμφωνα με την Οδηγία 86/ 
594/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ αριθ. |_ 344 της 6.12.1986, 
σελ. 24), η οποία έχει μεταφερθεί στο ελληνικό δίκαιο με 
την κοινή Υπουργική Απόφαση Β 13352/2635/29-5/ 
16.7.90 (ΦΕΚ 437/Β/90). 

3. Οι όροι έμπορος, προμηθευτής, φυλλάδιο οδηγιών, 
άλλοι βασικοί πόροι και συμπληρωματικές πληροφορίες, 
νοούνται όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 του 
Π.Δ. 180/1994. 

Αρθρο 2 

1.0 τεχνικός φάκελος που αναφέρεται στο άρθρο 2 πα¬ 
ράγραφος 2 του Π.Δ. 180/94 περιλαμβάνει: 

- το όνομα και τη διεύθυνση του προμηθευτή 

- γενική περιγραφή της συσκευής που επαρκεί για την 
αναγνώρισή της 

- πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένως 
σχεδίων, σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά σχεδιασμού 
του προϊόντος και, ειδικότερα, με τα στοιχεία που επηρεά¬ 
ζουν αισθητά την κατανάλωση ενέργειάς του 

- εκθέσεις από τις δοκιμές μετρήσεων που έχουν διε- 
ξαχθεί βάσει των κατά τις διαδικασίες δοκιμών που ανα- 
φέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 της παρούσας από¬ 
φασης και 

- οδηγίες λειτουργίας, κατά περίπτωση. 

2. Οι συσκευές που καλύπτονται από την παρούσα Από- 
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φάση υποδιαιρούνται σε κατηγορίες όπως ορίζεται στο 
παράρτημα IV. 

3. Η ετικέττα που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 

1 του Π.Δ. 180/1994 προσδιορίζεται στο παράρτημα I της 
παρούσας απόφασης και τοποθετείται στο επάνω ή 
εμπρόσθιο εξωτερικό μέρος της συσκευής κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε να είναι σαφώς ορατή και να μην αποκρύπτε- 
ται. 

4. Το περιεχόμενο και το σχήμα του φυλλαδίου οδηγιών 
με πληροφορίες για το προϊόν, που αναφέρεται στο άρθρο 

2 παράγραφος 1 του Π.Δ. 180/94, προσδιορίζονται στο 
παράρτημα II της παρούσας απόφασης. 

5. Στις περιπτώσεις που οι εν λόγω συσκευές διατίθε¬ 
νται προς πώληση, μίσθωση ή μίσθωση-αγορά ταχυδρο¬ 
μικά, μέσω καταλόγου ή με άλλες μεθόδους που συνεπά¬ 
γονται ότι ο υποψήφιος αγοραστής δεν έχει τη δυνατό¬ 
τητα να εξετάσει την εκτεθειμένη συσκευή, και εφόσον η 
προσφορά παρέχεται μέσω έντυπης ανακοίνωσης, όπως 
είναι ο κατάλογος ταχυδρομικών παραγγελιών, η εν λόγω 
έντυπη ανακοίνωση περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες 
που προσδιορίζονται στο παράρτημα III της παρούσας 
απόφασης. 

6. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας συσκευής προσ¬ 
διορίζεται στο παράρτημα V. 

7. Για τα μοντέλα οικιακών συσκευών των οποίων η κα¬ 
τασκευή έπαψε πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας 
απόφασης, καθώς και για τις συσκευές από «δεύτερο 
χέρι» δεν υπάρχει υποχρέωση επίθεσης ετικέττας ή προ¬ 
μήθειας δελτίου (φυλλαδίου οδηγιών). 

Άρθρο 3 

1. Οι προμηθευτές και οι έμποροι οφείλουν να εκπλη¬ 
ρώνουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την πα¬ 
ρούσα απόφαση και το Προεδρικό Διάταγμα 180/1994. 

2. Οποιοσδήποτε κατασκευάζει, εισάγει, πωλεΐ και γε¬ 
νικά θέτει σε κυκλοφορία οικιακές συσκευές που καλύ¬ 
πτονται από την παρούσα απόφαση, κατά παράβαση της 
παρούσας απόφασης και των διατάξεων του Π.Δ. 180/ 

1994 ή εμποδίζει τον σχετικό έλεγχο, τιμωρείται με χρη¬ 
ματικό πρόστιμο, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι 
μικρότερο των εξόδων που δαπάνησε ή αρμόδια Υπηρεσία 
για τη διαπίστωση της παράβασης και μέχρι το ποσό των 
5.000.000 δρχ. Το ποσό αυτό κατατίθεται, εντός εξήντα 
ημερών, στον ειδικό λογαριασμό υπ’ αριθ. 234218/6 της 
Τράπεζας ιης Ελλάδος, ο οποίος έχει συσταθεί για την 
κάλυψη των κάθε είδους εργαστηριακών και άλλων ελέγ¬ 
χων του κυκλοφορούντος ηλεκτρολογικού υλικού, σύμ¬ 


φωνα με την υπ’ αριθ. 3710/1146/18.4.85 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών. 

3. Τα πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του Διευθυ¬ 
ντή της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Βιομηχα¬ 
νίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Με την ίδια απόφαση εί¬ 
ναι δυνατό να αποσύρονται από την αγορά, με μέριμνα του 
προμηθευτή ή και να απαγορεύεται η περαιτέρω διάθεση 
των εν λόγω οικιακών συσκευών. 

4. Κατά της αποφάσεως επιβολής προστίμου ή περιορι¬ 
σμού της κυκλοφορίας είναι δυνατή μέσα σε τριάντα (30) 
ημέρες από την κοινοποίηση στον υπόχρεο, η άσκηση 
προσφυγής ουσίας ενώπιον του Υπουργού Βιομηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας, ο οποίος υποχρεούται να 
αποφανθεί εντός εξήντα (60) ημερών από της αποβολής 
της προσφυγής σ’ αυτόν. 

Άρθρο 4 

Αρμόδια Υπηρεσία για την εφαρμογή των διατάξεων της 
παρούσας απόφασης ορίζεται η Διεύθυνση 4η Κλαδικής 
Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομη¬ 
χανίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τε¬ 
χνολογίας που ελέγχει τις οικιακές συσκευές από από- 
ψεως ασφαλείας. 

Άρθρο 5 

Ενσωματώνονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης τα παραρτή¬ 
ματα I έως VI που ακολουθούν. 

Άρθρο 6 

Οι διατάξεις της παρούσας δεν προκαλούν επιβάρυνση 
στον Κρατικό Προϋπολογισμό. 

Άρθρο 7 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει την 1 η Ιανουά¬ 
ριου 1994. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 1994 

01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ 




V 


Ϋ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 


ΤΟ ΣΗΜΑ (ετ ι κεττα') 


Σχέδιο τον σήματος 


1. Το σήμα"πρέπει να είναι σύμφωνο με την ακόλουθη εικονογράφηση: 


Ενέργεια 

Κατασκευαστής 

Μοντέλο 


1_οαο 

ΑΒΟ 

123 


Αποδοτικό 



ν,; 


Μη αποδοτικό 

Χρήση ενέργειας Κ\Λ/Ια ανά έτος 

βάσει αποτελεσμάτων των πρότυπων δοκιμών 
επί 24ωρο 

Η πραγματική κατανάλωση εξαρτάται από τον 
τρόπο χρήσεως και το σημείο που είναι 
τοποθετημένη η συσκευή 

Νωπές τροφές σε λίτρα 
Κατεψυγμένες τροφές σε λίτρα 


Θόρυβος 

όΒ(Α) ανά 1 ρ\Λ/ 

Μια κάρτα με πληροφοριακές 
λεπτομέρειες 


ΧΥΖ 


Προδιαγραφές του £Ν ΐ53Μαίου 1990 
Κοινοτική οδηγία προδιαγραφών 94/2/ΕΚ για ψυγεία 
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Σημειώσεις για το σήμα (€Χ\ΐ4€τχα) 

2. Οι σημειώσεις που ακολουθούν προσδιορίζουν τις πληροφορίες που πρέπει να συμπεριληφθούν: 


Σημείωση: 

I. Επωνυμία προμηθευτή ή εμπορικό σήμα. 

II. Αναγνωριστικό μοντέλο προμηθευτή. 

III. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας συσκευής καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα V. Τοποθετεί¬ 
ται στο ίδιο επίπεδο με το σχετικό βέλος. 

IV. Με την επιφύλαξη οιωνδήποτε απαιτήσεων του προγράμματος απονομής κοινοτικού οικολογικού 
σήματος, σε περίπτωση που έχει χορηγηθεί σε συσκευή «κοινοτικό οικολογικό σήμα» σύιιφωνα ιιε 
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 880/92 του Συμβουλίου (’), είναι δυνατόν να προστεθεί εδώ ένα 
αντίγραφο του σχετικού οικολογικού σήματος (το άνθος). Ο κατωτέρω αναφερόμενος «οδηγός 
σχεδίου ενδείξεων ψυγείου», εξηγεί πως το οικολογικό σήμα μπορεί να περιλαμβάνεται στην 
ένδειξη. 

V. Ενεργειακή κατανάλωση σύμφωνα με τις διαδικασίες δοκιμών αναφερομένων στο άρθρο I παράγρα¬ 
φος 2 εκφρασμένη όμως σε λ\νΐι ετησίως (δηλαδή σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΕΝ 153 (δηλαδή ανά 
24ωρο) χ365]. 

VI. Σύνολο τσυ καθαρού όγκου όλων των θαλάμων που δεν δικαιούνται απονομής αστέρων (δηλαδή 
θερμοκρασία λειτουργίας > -6 °0). 

VII. Σύνολο του καθαρού όγκου όλων των θαλάμων αποθήκευσης κατεψυγμένων τροφών που δικαιού¬ 
νται απονομής αστέρων (δηλαδή θερμοκρασία λειτουργίας < -6 °0). 

νΠΙ. Κατάταξη (αστέρες) του θαλάμου αποθήκευσης κατεψυγμένων τροφών σύμφωνα με τη διαδικασία 
του άρθρου I παράγραφος 2. Όταν ο θάλαμος αυτός δεν δικαιούται απονομής αστέρων παραμένει η 
θέση κενή. 

IX. Ο θόρυβος μετράται κατά περίπτωση σύμφωνα με την οδηγία 86/594/ΕΟΚ του Συμβουλίου ( 2 ). 

Σημείωση: 

Οι αντίστοιχοι με τους παραπάνω περιγραφόμενους όροι για τις άλλες γλώσσες δίδονται στο παραρτημα 


( ι ) ΕΕ αριθ. Ε 99 της 11. 4. 1992, σ. I. 
ί : ) ΕΕ αριθ. Ε 344 της 6. 12. 1986. σ. 1 
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Εκτύπωση 

3. Τα κατωτέρω καθορίζουν ορισμένες πλευρές της ένδειξης: 

5 ΠΊΓΠ 73 ΓΠΓΠ 33 ΓΠΓΠ 5 ΓΠΓΠ 


Ενέργεια 

1_οαο 

ΑΒΟ 

Κατασκευαστής 

Μοντέλο 

123 


Αποδοτικό 


ϋΐ 


®§> 


Μη αποδοτικό 


Χρήση ενέργειας Κ\Μι ανά έτος 

Βάσει αποτελεσμάτων των πρότυπων δοκιμών 
επί 24ωρο 

Η πραγματική κατανάλωση εξαρτάταιαπό τον 
τρόπο χρήσεως και το σημείο που είναι 
τοποθετημένη η συσκευή 


*.€ 


ΧΥΖ 



Μια κάρτα με πληροφοριακές 
λεπτομέρειες 


Προδιαγραφές του ΕΝ 153 Μαΐου 1990 
Κοινοτική οδηγία προδιαγραφών 94/2/ΕΚ για ψυγεία 
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Χρησιμοποιούμενα χρώματα: 

ΟΜΥΚ — κυανούν, κυανέρυθρο. κίτρινο, μαύρο. 

Παράδειγμα: 07X0: 0% κυανούν, 70% κυανέρυθρο, 100% κίτρινο, 0% μαύρο. 

Βέλη: 

— Α: Χ0Χ0 

— Β: 70X0 

— Ο: 30X0 

— ]>. 00X0 

— Ε: 03X0 

— Ρ: 07X0 

— Ο: 0ΧΧ0 

Χρώμα της γραμμής-πλαίσιο: Χ070 

Όλο το κείμενο είναι σε μαύρο. Το φόντο είναι λευκό. 

Πλήρης έντυπη πληροφόρηση περιλαμβάνεται στον «Οδηγό σχεδίου ενδείξεων για ψυγεία ή/και καταψύ¬ 
κτες» ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Γραμματεία της Επιτροπής Πληροφόρησης για Οικιακές Συσκευές όσον αφορά τις ενδείξεις ενέργειας και 

τα πρότυπα προϊόντων 

Γενική Διεύθυνση XVII 

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

200, πιε άβ 13. Γοί 

Β-1049 Βρυξέλλες. 



14. -θόρυβος» σύμφωνα με την οδηγία 86/594/ΕΟΚ. 





£ ω .ο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Οι συσκευές που καλύπτει η παρούσα οδηγία υποδιαιρούνται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

1. Οικιακά ψυγεία, χωρίς θαλάμους χαμηλής θερμοκρασίας. 

Οικιακά ψυγεία/θάλαμα. ταχείας ψύξεως, με θαλάιιους (5 °Ο)και10 “Ο 
Οικιακά ψυγεία, με θαλάμους χαμηλής θερμοκρασίας * αστέρα. 

Οικιακα ψυγεία, με θαλάμους χαμηλής θερμοκρασίας ** αστέρων. 

Οικιακά ψυγεία, με θαλάμους χαμηλής θερμοκρασίας *** αστέρων. 

Οικιακοί ψυγειοκαταψύκτες, με θαλάμους χαμηλής θερμοκρασίας *(*«) αστέρων. 

8 · Οικιακοί καταψύκτες τροφών, κατακόρυφου τύΛου. 

9 . Οικιακοί καταψύκτες τροφών, οριζόντιου τύπου. 

10 ' παραπίΓ^^ με περΐ0σότερες δύο πόρτες ή λοιπές συσκευές που δεν αναφέρονται 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

ΤΑΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 


Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας συσκευής καθορίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα 1 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 


Δείκτης ενεργειακής απόδοσης: I 

Τάξη ενεργειακής απόδοσης 

Λ 

ι_/> 

Α 

55 <1 < 75 

Β 

75<Ι< 90 

ο _ 

90 £ I < 100 

Ο 

Ο 

V 

VI 

8 

Ε 

110 < 1 < 125 

Ρ 

125 <1 

Ο 


Όπου: 


^ΐ^κα^Γ δ Γο^ό) ενερΥεΐακή κ “ τανάλωση ^ ~^ αν ° ν,κή ^εργειακή απόδοση της 

«Κανονική ενεργειακή απόδοση της συσκευής» = Μχ προσαρμοσμένος όγκος + Ν (σε λ\νά/έιος) 
και 

^αρμοσμένος όγκος. = όγκος του θαλάμου νωπών τροφών + Ω χ όγκος θαλάμου κατεψυγμένων 
Οι τιμές για τα Μ, Ν και Ω λαμβανονται από τον πίνακα 2. 


( ι ) Σύμφωνα με το παράρτημα 1 σημείωση V. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 


- Τ --- “ 

Τάξη συσκευής 

Π 

Μ 

Ν 

1 

Ψυγείο/αποθηκευτής τροφών 

— 

0,233 

245 

2 

Ψυγείο/Θάλαμος ταχείας ψύξεως 

0.75 (■) 

0,233 

245 

•3 

Χωρίς επισήμανση αστέρων 

1,25 

0,233 | 

245 

4 

Ψυγείο * 

1,55 

0,643 

191 

5 

Ψυγείο ** 

1,85 

0,450 

245 

6 

Ψυγείο *** 

2,15 

0,657 

235 

7 

Ψυγείο/καταψύκτης *(***) 

( 3 ) 

0,777 

303 

8 

Καταψύκτης κατακόρυφου τύπου 

2,15 0 

0,472 

286 

9 

Καταψύκτης οριζόντιου τύπου 

2.15 Ο 

0,446 

181 

10 

Πολύπορτο ή άλλες συσκευές 

( 3 ) 

( 4 ) 

0 


(') Για ψΰγεία/θαλάμους ταχείας ψύξεως ο προσαρμοσμένος όγκος = όγκος θαλάμσυ % νωπών τροφών + Ω χ όγκος θαλάμου 
ταχείας ψύξεως (10 °0 (σε λίτρα). 

( 2 ) Για συσκευές «αυτόματης απόψυξης», όπως ορίζονται στο σημείο 10 του παραρτήματος II, ο δείκτης αυτός αυξάνεται κατά 
προσωρινό παράγοντα 1,2 στα 2,58. (Αυτό καλύπτει την ενδεχόμενη πόλωση της μεθόδου μετρήσεως, που δεν προβλέπει 
την απουσία δημιουργίας πάγου σε συσκευές με «αυτόματη απόψυξη». Στην πράξη αυτό αυξάνει ελαφρά την κατανάλωση 
των «συμβατικών» συσκευών). 

( 3 ) Ο ποοσαρμοσμένος όγκος Αν υπολογίζεται βάσει του τύπου: 
συνόλου θαλάμων 

Όπου Το είναι η προβλεπόμενη θερμοκρασία του θαλάμου, ν € είναι ο όγκος του θαλάμου (σε λίτρα) και Ρ € είναι παράγων 
που ισούται προς 1.2 για θαλάμους «αυτόματης απόψυξης» και 1 για άλλους θαλάμους. 

(*) Για τις συσκευές αυτές οι τιμές Μ και Ν θα καθοριστούν από την θερμοκρασία και την κατάταξη αστέρων του θαλάμου με 
την χαμηλότερη θερμοκρασία, ως εξής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 


θερμοκρασία 
ψυχρότερου θαλάμου 

Αντίστοιχη τάξη 

. Μ 

Ν 

>- 6Ό 

1/2/3 ψυγείο/αποθηκευτής τροφών^υγείο χωρίς επισήμανση αστέρα 
-ψυγείο/θάλαμος ταχείας ψύξεως-_^ 

ϊ) 0233 

245 

<; - 6 ·0 * 

4 ψυγείο * 

0,643 

191 

<-12Ό 

5 ψυγείο ** 

0,450 

245 

^-ΐδ°ε 

6 ψυγείο *** 

0,657 

235 

<-ΐ8 β ε *(***) 

και ικανότητα 
κατάψυξης 

ψυγείο/καταψύκτης *(***) 

0,777 

303 



Σημϊίωοη ___ 

Ετικέτα Δελτίο Ταχυδρομική 

παραγγελία 

Παράρτημα Παράρτημα Παράρτημα 
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